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~編;:.ッ巧:..:裝淺络幾溯 

♦このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

♦この敢扱説明書には、使巧上のを意事項を記載しておリまず。 正しくお使いいただくために、 

ご使用前に必ずお読みくだまい。 

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、おま充じ保管してください。 

•保証書は必ずお買し化げ包號売店をなどの記人を確かめてからお受敢りのうえ、大切に保管してください。 























室内温度をコント□ールし、さわやかな暮5しをサポートしまず。 


























ご使用になる前に 



■故障かな？ . 40 

■保証とアフターサービス . 44 

■お客様ご相談窓 □. 45 

■長期使巧製品安全表示制度に基づ< 

本が表示じついて . 46 

■仕様 . 47 

■じょうずな使いかた . 裏表紙 
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麵 iiiiiiiliiiiii ■ 画 ifei 

麵麵函 iliilB 愚 j 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 
内容馈お•図記哥をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■ r 表示」を無視して、誤った取り扱いをずることによって生じる内容を、次のように区分していまず。 


A 


「死 t や重傷を負ラおそれがある 
内容」をおしています。 


tk 注意 


「けがや財産に損害を受けるおそ 
れびある内容」を示しています。 


除守りいただく内容の種類を、 r 図記号」で区分して説明していまず。 


(\)「してはいけないこと」を表しています。 「しなければならないこと」を表しています。 



规擎據霜、 

大けがを驗ぐために 
猿守 &< f ミを眼 


么ま意 




をぃ。 


Q 室内ユニットは 

参動植物に直接風をあてない。 

禁止 （動植物に悪影響を及ぼす原因） 


が青密機器や食品、美術品の保を、 
動植物の飼育や裁培などに 
使ゎない。 ^ 

(品質低下などの原因） L が綿= 


Q 電源は 

•めれた手で電源の 「 AJ 「切」や操作はしない。 

禁止 （感電の原因） 


議: 


jllplll 

^ iiil 


を' 補 

炭ぶ泉 


•ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしなし、。 

(感電や発火の原因） 


〇 


必ず実施 


•途中で接続したり、延長コードの 
使用、タコ足配線をしない。 

(感電や発熱、乂災の原因） 

♦破損させたり、加工したり、傷んだまま、 
束ねたままでの使用はしない。 

(感電や火災の原因） 


•燃焼器具と一緒に 
運転ずるとさは、 
こまめに換気ずる。 

(酸素不足による頭痛など 
の原励 


>燃焼器具は、風び直接あたらない 
場所で使用ずる。 

(不完全燃焼の原因） 


〇 


必ず実施 


異常-故障時には直ちに使用を中止する 

異常-故障例 

-電源コードが異常に熱い。 

-こげ臭いニオイがする。 

-ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

-室内 ユニッ トから水がちれる。 

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 
発煙、火災などの原因） 

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切って 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご相談くださし、 〔 M 5 ぺージ) 


•乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因） 


き毅潑毅蠻遂ぉ 













































































































































